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Khi chuyển từ một chiếc máy đọc sách thuần túy không đèn nền sang phiên bản tích hợp đèn nền và màn hình cảm ứng, người dùng thường kỳ vọng trải nghiệm sẽ được nâng cấp toàn diện. Tuy nhiên, một bài so sánh chi tiết kèm hình ảnh thực tế từ tài khoản bóng bay h3lium (h3lium-balloon) trên diễn đàn r/XTEINK vừa chỉ ra một thực tế quang học không thể chối cãi: chất lượng hiển thị của X4 Pro kém sắc nét và đục hơn đáng kể so với bản X4 gốc (và cả X3).




Cả hai thiết bị trong thử nghiệm đều chạy phiên bản CrossInk mới nhất, dùng chung phông chữ Bitter kích thước 12pt và được đặt dưới cùng một nguồn sáng bàn làm việc.




Sự Khác Biệt Khi Đặt Cạnh Nhau: Trắng Tinh Khôi vs “Trang Sách Cũ”




Theo phân tích của chủ bài đăng cùng các thành viên có kinh nghiệm:





	Tông màu nền và độ tương phản: Màn hình của chiếc X4 bản gốc trắng sáng, trong trẻo như trang giấy của một cuốn sách bìa mềm mới in. Ngược lại, khi tắt đèn nền, nền màn hình của X4 Pro tối hơn, ngả tông xám đục hơi “ố vàng”, gợi liên tưởng đến những cuốn sách cũ đã qua sử dụng nhiều năm.




	Độ sắc nét của chữ (Text Crispness): Trên X4 Pro, chữ hiển thị kém nổi khối hơn. Đặc biệt khi bật tính năng khử răng cưa (Anti-Aliasing), các ký tự nhanh chóng bị mờ (soft/blurry) chỉ sau vài lần lật trang, đòi hỏi hệ thống phải làm mới trang toàn phần (full refresh) thường xuyên hơn để giữ độ nét.




	Vùng quang học không đồng đều: Tác giả phát hiện một vùng mờ nhẹ ở khoảng giữa mép trái màn hình X4 Pro – nhiều khả năng là khuyết tật quang học phát sinh từ lớp số hóa cảm ứng (digitizer layer) được ép phía trên.






Quy Luật Vật Lý Của Công Nghệ E-ink: Thêm Lớp Phủ, Mất Độ Trong




Nhiều thành viên kỳ cựu trên diễn đàn khẳng định đây không hẳn là lỗi riêng của hãng XTEINK, mà là bài toán vật lý muôn thuở của màn hình mực điện tử:





	Hiệu ứng “bánh kẹp” quang học: Màn hình của X4 gốc hay X3 là lớp E-ink thuần túy nằm sát bề mặt kính. Nhưng để tạo ra X4 Pro, nhà sản xuất bắt buộc phải xếp chồng thêm:

	Một lớp dẫn sáng (Light guide layer) cho dàn đèn chiếu cạnh (frontlight).




	Một lớp cảm ứng điện dung (Capacitive touch layer).








	Suy giảm ánh sáng tự nhiên: Mỗi lớp màng quang học bổ sung đều làm cản trở và tán xạ ánh sáng tự nhiên phản chiếu từ các hạt mực vi nang bên dưới, trực tiếp làm giảm độ tương phản và khiến nền màn hình trông tối hơn. Hiện tượng này tương tự như việc màn hình E-ink màu (như Kaleido) luôn tối hơn màn hình đen trắng Carta.




	Vai trò của phần mềm: Mặc dù các bản cập nhật gần đây của CrossPoint và CrossInk đã nỗ lực hiệu chỉnh waveform để tối ưu độ tương phản cho X4 Pro, việc bù đắp hoàn toàn khiếm khuyết vật lý do các lớp phủ quang học gây ra là điều bất khả thi.






Người Dùng Nên Lựa Chọn Bản Nào?





	Chọn X4 bản gốc (hoặc X3): Nếu bạn là người cầu toàn về độ tương phản, chỉ đọc sách vào ban ngày hoặc trong phòng có nguồn sáng tốt, và muốn tận hưởng bề mặt chữ nổi bật, đen sâu và sắc nét nhất trên nền giấy trắng.




	Chọn X4 Pro: Nếu bạn thường xuyên đọc sách trong bóng tối hoặc muốn tận dụng các thao tác chạm vuốt tra từ điển nhanh. Dù phải đánh đổi một phần độ trắng và sắc nét khi tắt đèn, bạn có thể bật nhẹ đèn nền (khoảng 4–5%) để bù lại độ sáng cho trang sách.






Bản chất của thiết bị công nghệ bỏ túi luôn là sự đánh đổi. Hiểu rõ giới hạn quang học giữa màn hình thuần và màn hình có đèn/cảm ứng sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn chính xác nhất với thói quen đọc của mình.
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